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सं०110 ] 

नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 27 , 1998 / फाल्गुन 8, 1919 
No. 110 ] 

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27 , 1998/PHALGUNA8, 1919 

भारतनिर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1998 
आ . अ. 160( अ ), - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए,निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा पंजाब राज्य से लोक सभा के लिए फरवरी, 1998 में होने वाले साधारण निर्वाचन में केवल मतों की गणना के प्रयोजन के 
लिए " कार्यपालक अधिकारी, नगर - सुधार मण्डल, अमृतसर " को 2 - अमृतसर संसदीयनिर्वाचन - क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिये सहायक 
रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है । 

उपरोक्त नियुक्ति को मतों की गणना के लिए किया गया है तथा संबंधित संसदीयनिर्वाचन क्षेत्र के परिणाम की घोषणा की तारीख के तत्काल बाद 
से ये नियुक्ति प्रभावी नहीं रहेगी । 

[ सं. 434/पंजाब - लो. स./ 98 ( 2 ) ] 

आदेश से, 

के . जे. राव, सचिव 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th February, 1998 . 
O . N. 160 ( E ).- - In exercise of the powers by sub - section (1 ) of Section 22 of the Representation of the People Act, 
1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints " The Executive Officer, Improvement Trust, Amritsar " as Assis 
tant Returning Officer to assist tho Returning Officer of 2 -Amritsar Parliamentary Constituency for purposes of counting of 
votes only at the General Election to the House of the People to be held in February , 1998 from the State of Punjab . 

The above appointment has been made for counting purposes only , and shall cease to be in operation immediately 
after the date of doclaration of the result the concerned Parliamentary Constitucncy . 

[ No. 434/ PB- HP/98(2)] 
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